STANISŁAW 


UDE 


NAUCZYCIEL SZKOŁY OGÖLNOKSZTALCACEJ 
NR 115 W NOWEJ HUCIE 


NAJDROŻSZY OJCIEC 


zmarł nagle w czterdziestym drugim roku życia 
dnia 16 maja 1973 roku. 


WYPROWADZENIE ZWŁOK Z DOMU POGRZEBO- 

WEGO NA CMENTARZU W GRĘBAŁOWIE NA- 

STĄPI W PONIEDZIAŁEK 21 BM. O GODZ. 14.30, 
O CZYM ZAWIADAMIA: 


RODZINA. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH 
w Krakowie 
Pakt Usługowy Nr 1, Rakowicka 26, tel. 579-21 


D. Z. 4474/73 - 30 


